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PROFESSIONAL 


STRAIT 


Sistema de alisado del cabello para un cabello mas liso y brillante 
hasta 6 meses.* Contiene Complejo de Protefna de Seda 


Q Cabello Resistente / Muy Rizado *| Cabello Normal ^ Cabello Coloreado 

Para un cabello mas liso y sano. 
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Diagnostico 

Determinar la calidad del cabello y seleccionar la Crema de Alisado STRAIT THERAPY adecuada al tipo de cabello. '*Consultar la tabla abajo. 
Lavado 

Lavar el cabello con el BC Champu Hair+Scalp Deep Cleansing Antigrasa y secar con toalla. No masajear el cuero cabelludo. 
Regulador de Porosidad de STRAIT THERAPY 

Aplicar el Regulador de Porosidad de STRAIT THERAPY en las zonas del cabello coloreadas o porosas y secar suavemente el cabello con secador. 
Aplicacion de la Crema Alisadora 

Usar guantes adecuados. Dividir el cabello en cuatro secciones iguales. Colocar en un bol de plastico limpio la cantidad adecuada de Crema Alisadora de STRAIT THERAPY.Em- 
pezando por la nuca, coger secciones de 5cm de ancho x 1 cm de grosor y aplicar la Crema Alisadora de STRAIT THERAPY usando una paletina. No aplicar la crema en un mar- 
gen de 1cm desde la rai'z. Distribuir bien la Crema Alisadora, con cuidado, peinando cada mechon. Tiempo de aplicacion maximo: 20 minutos. 1 Tubo (300ml) de Crema 
Alisadora STRAIT THERAPY contiene la cantidad necesaria para realizar de 1 a 2 aplicaciones, dependiendo de la longitud del cabello. 

Tiempo de Exposition de la Crema Alisadora 

Cubrir el cabello con un gorro de plastico manteniendo las secciones lisas. En cabello normal puede utilizarse calor adicional. Tiempo de exposicion: de 10 a 30 minutos. 
Una vez se haya completado la aplicacion se debe comprobar la elasticidad del cabello de la zona donde se realizo la primera aplicacion. El proceso se habra completado 
cuando el cabello supere en 2 veces su elasticidad normal. 
Enjuagado 

Enjuagar el cabello con agua tibia durante un minimo de 5 a 8 minutos (dependiendo de la longitud y de la cantidad del cabello) hasta que la Crema Alisadora de 
STRAIT THERAPY se haya eliminado por completo. 

Balsamo Post-Tratamiento de STRAIT THERAPY 

Aplicar el Balsamo Post-Tratamiento de STRAIT THERAPY en todo el cabello. Dejar actuar durante 1 minuto y enjuagar bien con agua tibia. 
Secado del cabello 

Secar el cabello con secador alisandolo con un cepillo piano. No aplicar tension sobre el cabello. 
Planchado del Cabello 

Calentar la plancha a un maximo de 1 80°C. Empezando por la nuca, coger secciones horizontales de 5cm de ancho x 1 cm de grosor y pasar la plancha sin anadir tension al 
cabello. Trabajar de rakes a puntas 5 veces en cada mechon, hasta que el cabello quede completamente suave y liso. Siempre trabajar con un angulo de 90°. 

Leche Neutralizante de STRAIT THERAPY 

Dividir el cabello en cuatro secciones iguales. Empezando por la nuca, coger secciones horizontales como antes. Aplicar la Leche Neutralizante de STRAIT THERAPY sin anadir 
tension al cabello. Nota: Mantener las secciones lisas. Cuando se cojan las secciones, se debe mantener el cabello liso y no aplicar tension. Usar, como mi'nimo, la misma canti- 
dad de Leche Neutralizante que de Crema Alisadora de STRAIT THERAPY. Dejar actuar de 10 a 15 minutos. 

Enjuagado 

Enjuagar bien la Leche Neutralizante de STRAIT THERAPY con agua tibia. Secar el cabello con toalla. 
Balsamo Post-Tratamiento de STRAIT THERAPY 

Para conseguir un brillo maximo aplicar el Balsamo Post-Tratamiento STRAIT THERAPY y dejar actuar durante 15 minutos. Enjuagar bien. 
Acabado 

Secar el cabello con secador alisandolo con un cepillo piano. No aplicar tension ni retorcer las secciones. Para un acabado perfecto alisar el cabello con plancha. 
CONSEJOS 

• El cabello debe mantenerse liso durante las primeras 72 horas. 

• No usar gomas de cabello ni horquillas. 

• Evitar enredar el cabello, no hacerse recogidos ni aguantarlo detras de la oreja. 

• No lavar el cabello durante los tres primeros dias. 

• Durabilidad: hasta 6 meses. 

* Cuando se utiliza conjuntamente con los productos del sistema STRAIT THERAPY. 
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Tipo de Cabello 

Textura 

Producto 

Natural 

Grueso/ resistente 

0 Cabello Resistente / Muy Rizado 

De natural a levemente poroso 

Normal 

1 Cabello Normal 

Coloreado, levemente poroso 

Grueso / resistente a normal 

1 Cabello Normal 

Coloreado y levemente poroso a poroso 

Rizado / ondulado / fino a normal 

2 Cabello Coloreado 

Decolorado, con mechas o permanentado 


No utilizar 


PRECAUCI6N: Crema Alisadora Contiene sales del acido tioglicolico y amoniaco. Seguir el modo de empleo. Mantengase fuera del alcance de los ninos. Reservado a profesionales. Evitese el contacto 
con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavenlos inmediata y abundantemente con agua y consultese con un especialista. Usar guantes adecuados. 

Leche Neutralizante Contiene agua oxigenada. Evitese el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavenlos inmediata y abundantemente con agua. Utilizar guantes apropiados. Man- 
tengase fuera del alcance de los ninos. 

Crema Alisadora y Leche Neutralizante 

No utilizar sobre cabello coloreado con colorantes que contengan sales metalicas. No aplicar en clientes alergicos a los alisantes. No utilizar si el cuero cabelludo tiene rasgunos, aranazos, o si se obser- 
va cualquier otra anomalia Se debe asegurar una ventilacion suficiente. No se recomienda el uso del alisante en cabello que haya sido previamente decolorado o alisado con un relajante (tanto si con- 
tiene hidroxido sodico como si no), o sobre cabello coloreado con una lotion activadora del 1 2% / 40 vol. de agua oxigenada. 


